3207 


02002660503030016 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 266 


5 Μαρτίου 2003 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. Δ6/Β οικ. 3155 

Ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας για τις οικιακές κλι¬ 
ματιστικές συσκευές, σε συμμόρφωση προς την Οδη¬ 
γία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
2002/31/ΕΚ και σε εφαρμογή του Π.Δ. 180/1994. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 (περιπτώσεις δ, ζ, 
η) και παρ. 2του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού 
Δικαίου» (ΦΕΚΑ34) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 
6τουΝ 1440/1984 (ΦΕΚΑ70). 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/1994 «Ένδειξη της κατα¬ 
νάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συ¬ 
σκευών με την επισήμανση και την παροχή ομοιόμορ¬ 
φων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα, σε συμμόρ¬ 
φωση προς την Οδηγία του Συμβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/75/ΕΟΚ της 22ας Σεπτεμ¬ 
βρίου 1992» (ΦΕΚΑ 114). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 «Κυ¬ 
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 137), όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 27του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚΑ 154) 
και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/ 

1997 (ΦΕΚΑ38). 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 229/1986 «Σύσταση και Οργά¬ 
νωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ Α 96) 
και του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα¬ 
τείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ Α 172). 

5. Τις διατάξειςτου Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουρ¬ 
γείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 
και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚΑ 19). 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 143/2000 «Διορισμός Υπουρ¬ 
γών, Αν. Υπουργού & Υφυπουργών» (ΦΕΚΑ 122). 

7. Το άρθρο 1 παρ. 1 εδάφιο Β περίπτ. 3 του Ν. 2647/ 

1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και 
την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚΑ 237). 

8. Την Οδηγία 2002/31/ΕΚ της 22ας Μαρτίου 2002 της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την 
ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών κλιμα¬ 
τιστικών συσκευών (ΕΕ Ε 86/3.4.2002). 


9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Από¬ 
φασης δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η συμμόρφωση 
προς την Οδηγία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινο¬ 
τήτων 2002/31/ΕΚτης 22ας Μαρτίου 2002 και η εφαρμο¬ 
γή του Π.Δ. 180/1994, αναφορικά με την ένδειξη της κα¬ 
τανάλωσης ενέργειας για τις οικιακές κλιματιστικές συ¬ 
σκευές. 

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις συνδεόμενες με 
το ηλεκτρικό δίκτυο οικιακές κλιματιστικές συσκευές, όπως 
ορίζεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 255-1, ΕΝ 814-1 και τα 
εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 2. 

Δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες συσκευές: 

- συσκευές που είναι δυνατόν να καταναλώνουν και 
ενέργεια από άλλες πηγές, 

- συσκευές αέρα-νερού και νερού-νερού, 

- μονάδες με ισχύ εξόδου (ψυκτική ισχύ) μεγαλύτερη 
από 12 Κ\Λ/. 

Άρθρο 2 

1. Οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παρού¬ 
σας απόφασης συγκεντρώνονται κατόπιν μετρήσεων που 
διενεργούνται σύμφωνα με εναρμονισμένα πρότυπα τα 
οποία έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυπο- 
ποίησης (ΟΕΝ) κατόπιν εντολής της Επιτροπής σύμφωνα 
με την οδηγία 98/34/ΕΚ, η οποία έχει ενσωματωθεί στο ελ¬ 
ληνικό δίκαιο με το Π.Δ. 39/2001 (ΦΕΚΑ28), και των οποί¬ 
ων οι αριθμοί αναφοράς έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι αριθμοί ανα¬ 
φοράς των εθνικών προτύπων για τη μεταφορά των εν λό¬ 
γω εναρμονισμένων προτύπων δημοσιεύονται στο εσω¬ 
τερικό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

ΟιδιατάξειςπουπροβλέπονταισταπαραρτήματαΙ, II και 
III της παρούσας απόφασης, με βάση τις οποίες απαιτείται 
η παροχή των πληροφοριών σχετικά με το θόρυβο, ισχύ¬ 
ουν μόνο όταν οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται από την 
ελληνική νομοθεσία σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 
86/594/ΕΟΚ, η οποία έχει μεταφερθεί στο Ελληνικό δίκαιο 
με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Β13352/ 2635/29- 
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5/16.7.1990 (ΦΕΚ Β 437). Οι μετρήσεις γι’ αυτές τις πλη¬ 
ροφορίες διενεργούνται σύμφωνα με την οδηγία αυτή. 

2. Στην παρούσα απόφαση, οι χρησιμοποιούμενοι όροι 
έχουν την ίδια έννοια με εκείνη των όρων του Π.Δ. 
180/1994. 

Άρθρο 3 

1. Ο τεχνικός φάκελος που αναφέρεται στο άρθρο 2 
παρ. 2 του Π.Δ. 180/1994 πρέπει να περιλαμβάνει: 

α) όνομα/επωνυμία και διεύθυνση του προμηθευτή, 

β) γενική περιγραφή του μοντέλου, η οποία πρέπει να εί¬ 
ναι επαρκής για την μονοσήμαντη και εύκολη αναγνώρισή 
του, 

γ) πληροφορίες συνοδευόμενες από σχέδια κατά περί¬ 
πτωση, για τα κύρια κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του 
μοντέλου, ιδίως εκείνα που επηρεάζουν σημαντικά την 
κατανάλωση ενέργειας αυτού, 

δ) εκθέσεις των σχετικών δοκιμών μέτρησης που διε- 
νεργήθηκαν σύμφωνα με τις διαδικασίες δοκιμών των 
εναρμονισμένων προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 
2 παρ. 1 της παρούσας απόφασης. 

ε) ενδεχομένως, οδηγίες χρήσης. 

Όταν οιπληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο συν¬ 
δυασμό μοντέλων έχουν προκύψει από υπολογισμούς με 
βάση τη μελέτη ή/και προεκβολή από άλλους συνδυα¬ 
σμούς, στην τεκμηρίωση πρέπει να περιλαμβάνονται οι 
λεπτομέρειες αυτών των υπολογισμών ή/και προεκβο¬ 
λών, καθώς και δοκιμές που εκτελέστηκαν για την επαλή¬ 
θευση της ακρίβειας των υπολογισμών αυτών (λεπτομέ¬ 
ρειες του μαθηματικού μοντέλου για τον υπολογισμό της 
απόδοσης των διαιρούμενων συστημάτων, καθώς και των 
μετρήσεων που εκτελέστηκαν για την επαλήθευση αυτού 
του μαθηματικού μοντέλου). 

2. Η ετικέτα που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 1 του 
Π.Δ.180/1994 προσδιορίζεται στο παράρτημα I της πα¬ 
ρούσας απόφασης. 

Η ετικέτα πρέπει να τοποθετείται εξωτερικώς, στην 
εμπρόσθια ή την επάνω πλευρά της συσκευής, έτσι ώστε 
να είναι εύκολα ορατή και όχι επικαλυμμένη. 

3. Το περιεχόμενο και η μορφή του δελτίου (φυλλαδίου 
οδηγιών) που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 1 του 
Π.Δ.180/1994 προσδιορίζονται στο παράρτημα II της πα¬ 
ρούσας απόφασης. 

4. Στις περιπτώσεις που οι συσκευές διατίθενται προς 
πώληση, μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση μέσω εντύ¬ 
πων ή γραπτών ανακοινώσεων ή με άλλες μεθόδους που 
συνεπάγονται ότι ο υποψήφιος αγοραστής δεν έχει τη δυ¬ 
νατότητα να εξετάσει την εκτεθειμένη συσκευή, όπως 
π.χ. γραπτή προσφορά, κατάλογο ταχυδρομικής παραγ¬ 
γελίας, διαφημίσεις στο ΙπΙθγπθΙ ή σε άλλα ηλεκτρονικά 
μέσα, το εν λόγω επικοινωνιακό υλικό πρέπει να περιλαμ¬ 
βάνει όλες τις πληροφορίες που καθορίζονται στο πα¬ 
ράρτημα III της παρούσας απόφασης. 

5. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης της συσκευής πρέπει 
να προσδιορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα IV της πα¬ 
ρούσας απόφασης. 

6. Οι κατάλληλοι όροι που πρέπει να χρησιμοποιούνται 
στην ετικέτα και στο δελτίο (φυλλάδιο οδηγιών), όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. ΙτουΠ.Δ. 180/1994, επιλέ¬ 


γονται από τον πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα V 
της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 4 

1. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατασκευά¬ 
ζει, εισάγει, πωλεί και γενικά διαθέτει στην αγορά οικιακές 
κλιματιστικές συσκευές κατά παράβαση των διατάξεων 
του Π.Δ. 180/1994 και της παρούσας απόφασης, ή παρε- 
μποδίζειτον σχετικό έλεγχο τιμωρείται με χρηματικό πρό¬ 
στιμο από δύο χιλιάδες (2.000,00) μέχρι δέκα πέντε χιλιά¬ 
δες (15.000,00) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συ¬ 
χνότητα της παράβασης. 

Τα πρόστιμα επιβάλλονται από τις Περιφέρειες της χώ¬ 
ρας, στα γεωγραφικά όρια των οποίων ανήκει η εγκατά- 
σταση/κατάστημα του κατά την παράγραφο 1 υπόχρεου 
που διέπραξε την παράβαση, σύμφωνα με το άρθρο 1 
παρ. 1 εδάφιο Βπερίπτ. 3του Ν. 2647/1998, βεβαιώνονται 
και εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογι¬ 
σμού. 

2. Τα κατά την παράγραφο 1 πρόσωπα οφείλουν να πα¬ 
ραδίδουν στα εντεταλμένα για τον έλεγχο των εν λόγω οι¬ 
κιακών συσκευών όργανα των αρμοδίων Υπηρεσιών του 
άρθρου 5 και να αποστέλλουν, εφόσον τους ζητηθεί εγ- 
γράφως, για έλεγχο σε αναγνωρισμένα από το Δημόσιο 
εργαστήρια δείγματα των προς έλεγχο συσκευών, χωρίς 
οποιαδήποτε αξίωση από την αιτία αυτή. 

Επίσης οφείλουν να επιτρέπουν στα ανωτέρω όργανα 
την είσοδό τους στους χώρους κατασκευής, πώλησης, ή 
αποθήκευσης, να θέτουν στη διάθεσή τους οποιοδήποτε 
στοιχείο τους ζητηθεί που έχει σχέση με την κατασκευή ή 
προέλευση των εν λόγω οικιακών συσκευών και γενικά να 
διευκολύνουν το έργο των οργάνων αυτών. 

Εφόσον κατά τα ανωτέρω στάδια ελέγχου οι ως άνω συ¬ 
σκευές υποστούν ενδεχόμενη ζημιά ή καταστραφούν, 
ουδεμία αξίωση γεννάται κατά του Δημοσίου ούτε κατα¬ 
βάλλεται αποζημίωση στον ιδιοκτήτη τους, ακόμη και αν 
τελικά αποδειχθεί ότι οι συσκευές ανταποκρίνονται στους 
όρους της παρούσας απόφασης. 

3. Με κοινή απόφαση των Προϊσταμένων των αρμοδίων 
Υπηρεσιών του άρθρου 5, σε περίπτωση σοβαρής παρά¬ 
βασης των διατάξεων του Π.Δ. 180/1994 και της παρού¬ 
σας απόφασης, είναι δυνατό να περιοριστεί ή απαγορευ- 
θεί η περαιτέρω διάθεση των εν λόγω οικιακών συσκευών 
στην αγορά, ή και να επιβληθεί η απόσυρσή τους από την 
αγορά με μέριμνα του προμηθευτή. 

Ο υπόχρεος οφείλει εντός τριάντα (30) ημερών από 
την παραλαβή της απόφασης απαγόρευσης της περαι¬ 
τέρω διάθεσης ή απόσυρσης από την αγορά των εν λό¬ 
γω οικιακών συσκευών να ενημερώσει με υπεύθυνη δή¬ 
λωσή του τις αρμόδιες Υπηρεσίες του άρθρου 5 για την 
εκτέλεση της. Στη δήλωσή του ο υπόχρεος οφείλει να 
αναφέρει αναλυτικά το πλήθος των συσκευών που απο¬ 
σύρθηκαν και τον ακριβή χώρο αποθήκευσής τους. Οι 
συσκευές που αποσύρθηκαν δεν μπορούν πλέον να δια¬ 
τεθούν στην αγορά. 

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του άρθρου 5, όποτε κρίνουν 
σκόπιμο, μπορούν να προβαίνουν σε έλεγχο συμμόρ¬ 
φωσης με το περιεχόμενο της σχετικής απόφασης, με- 
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τά το πέρας του οποίου συντάσσεται σχετικό πρωτό¬ 
κολλο που υπογράφεται από τα όργανα που πραγματο¬ 
ποίησαν τον έλεγχο και συνυπογράφεται και από τον 
υπόχρεο. Σε περίπτωση άρνησης του υπόχρεου να πα- 
ραστεί στον έλεγχο ή να συνυπογράψει το πρωτόκολλο, 
γίνεται ρητή μνεία τούτου και το εν λόγω έγγραφο κοι¬ 
νοποιείται στον υπόχρεο κατά τις διατάξεις του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας. 

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν εκτελέσειτη σχετική 
απόφαση ή δεν ενημερώσει εγκαίρως τις αρμόδιες Υπη¬ 
ρεσίες του άρθρου 5 για την εκτέλεση της, τιμωρείται και 
με χρηματικό πρόστιμο μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες 
(45.000,00) ευρώ. 

Σε περίπτωση υποτροπής, οι παραβάτες τιμωρούνται με 
χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος. 

4. Απόφαση εκδιδόμενη σύμφωνα με την παρούσα από¬ 
φαση και επιβάλλουσα χρηματικό πρόστιμο ή/και περιο¬ 
ρισμό ή απαγόρευση της διάθεσης των εν λόγω οικιακών 
συσκευών στην αγορά ή απόσυρσή τους απαιτείται να εί¬ 
ναι πλήρως αιτιολογημένη και να κοινοποιείται χωρίς κα¬ 
θυστέρηση στον υπόχρεο. Σε περίπτωση άρνησης παρα¬ 
λαβής του εν λόγω έγγραφου, αυτό κοινοποιείται στον 
υπόχρεο κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικο¬ 
νομίας. 

5. Κατά της αποφάσης επιβολής προστίμου ή περιορι¬ 
σμού ή απαγόρευσης της διάθεσης στην αγορά ή από¬ 
συρσης είναι δυνατή, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 


την κοινοποίηση στον υπόχρεο, η άσκηση ενδικοφανούς 
προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης, ο οποίος 
υποχρεούται να αποφανθεί εντός εξήντα (60) ημερών 
από την υποβολή της. 

Άρθρο 5 

Αρμόδιες Υπηρεσίες για την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης, πλην των προστίμων του άρ¬ 
θρου 4 παρ. 1, ορίζονται: 

α) Η Διεύθυνση 4η Κλαδική Βιομηχανικής Πολιτικής της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανά¬ 
πτυξης, που ελέγχει τις οικιακές συσκευές και από από- 
ψεως ασφαλείας, και 

β) Η Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμη¬ 
σης Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Άρθρο 6 

Ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης τα Παραρ¬ 
τήματα I έως V που ακολουθούν. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΕΤΙΚΕΤΑ 

1. Σχέδιο της ετικέτας 

Η ετικέτα πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσ¬ 
σα και να επιλέγεται από τις ακόλουθες εικονογραφή¬ 
σεις: 
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Ετικέτα για συσκευές μόνο ψύξης - Ετικέτα 1 


Ενέργεια 

Προμηθευτής 
Εξωτερική μονάδα 
Εσωτερική μονάδα 


Πιο αποδοτικό 

□ 



Λιγότερο αποδοτικό 


Κλιματιστικό 

ίο 9 ο 


Α ΒΟ 
ΑΒΟ 


123 

123 


Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 
Κ\\Ίι για λειτουργία ψύξης 

(Η πραγματική καιαναλυκτη εξαρτάται 
αχό τον τρόπο χρήσης της συσκευής και τις 
κλιματικές συ\Φηκτς) 

Ισχύς ψύξης Κ\Υ 

Βαθμός ενεργειακής απόδοσης υπό πλήρες 
φορτίο 

Όσο υψηλότερο τόσο καλύτερο 

Τύπος Μόνον ψύξη 

Ψύξη/Θέρμανση 

Αερόψυκτο 

Υδρόψυκτο 

Θόρυβος 

[όΒ(Λ) ανά 1 ρ\ν] 

Περισσότερες πληροφορίες στο 
ενημερωτικό φυλλάδιο 

Πρότυπο ΕΝ 814 
Κλιματιστικό 

Οδηγία 2002 31 /ΕΚ για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης 




ΧΎ 

ΧΎ 

ΧΎ 



IV 


V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

XII 
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Ετικέτα για συσκευές ψύξης/θέρμανσης - Ετικέτα 2 


Ενέργεια 

Προμηθευτής 
Εξωτερική μονάδα 
Εσωτερική μονάδα 


Κλιματιστικό 

ίο ς ο 


Πιο αποδοτικό 

Ξ 


Ώ> 


ΑΒΟ 

ΑΒΟ 


123 

123 




★ * * 

★ ★ 

* ★ 
★ * 


Λιγότερο αποδοτικό 


X 


Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 
Ιν\¥Ιι για λειτουργία ψύξης 

(Η πραγματική κατανάλωση εξαρταται 
απο το\· τιχιπο χρήσης της συσκευής και τις 
κλιματικές συνθήκες) 

Ισχύς ψύξης Κ\ν 

Βαθμός ενεργειακής απόδοσης υπό πλήρες 
φορτίο 

Οσο υψηλότερο τόσο καλύτερο 


Τύπος Μόνο ψύξη 

Ψύξη/Θέρμανση 


Χ.Υ 

Χ.Υ 

Χ.Υ 


Αερόψυκτο 

Υδρόψυκτο — 

Ισχύς θέρμανσης Ι<\\ 

Ενεργειακή απόδοση της λειτουργίας 
θέρμανσης 

Α: υψηλή Ο: χαμηλή 


ΧΎ 

Α Β 0 σ Ε Ρ ο 


Θόρυβος 

[<1Β(Α) ανά 1 ρ\ν] 

Περισσότερες πληροφορίες στο 
ενημερωτικό φυλλάδιο 

Πρότυπο ΕΝ 814 
Κλιματιστικό 

Οδηγία 2002/31/ΕΚ για την επισήμανση της 
ενεργειακής απόδοσης 



IV 


V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 





3212 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


2. Σημειώσεις 

Οι σημειώσεις που ακολουθούν προσδιορίζουν τις πλη¬ 
ροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται: 

I. Όνομα / επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα. 

II. Αναγνωριστικό μοντέλου του προμηθευτή. 

Για συσκευές διαιρούμενες και πολυδιαιρούμενες, το 
αναγνωριστικό μοντέλου της εσωτερικής και της εξωτε¬ 
ρικής μονάδαςτου συνδυασμού, για τα οποία ισχύουντα 
κατωτέρω αναφερόμενα δεδομένα. 

III. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης του μοντέλου, ή συν¬ 
δυασμού, που καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα IV. 
Το ενδεικτικό βέλος πρέπει να τοποθετείται στο ίδιο επί¬ 
πεδο με το αντίστοιχο γράμμα ενεργειακής τάξης. 

Το ύψος του βέλους που περιέχει το ενδεικτικό γράμμα 
πρέπει να μην είναι μικρότερο - και όχι μεγαλύτερο του δι¬ 
πλάσιου - του ύψους των βελών των διαφόρων τάξεων. 

IV. Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε απαιτήσεων του 
προγράμματος απονομής κοινοτικού οικολογικού σήμα¬ 
τος, σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί σε ένα μοντέλο «οι¬ 
κολογικό σήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης» σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινο¬ 
βουλίου και του Συμβουλίου της 17 ης Ιουλίου 2000 περί 
αναθεωρημένου κοινοτικού συστήματος απονομής οικο¬ 
λογικού σήματος (ΕΕ Ι_ 237/21.9.2000), επιτρέπεται να 
προστεθεί εδώ αντίγραφο του οικολογικού σήματος. 

V. Ενδεικτική ετήσια κατανάλωση ενέργειας που υπο¬ 
λογίζεται με βάση την ισχύ εισόδου, όπως καθορίζεται 
στα αναφερόμενα στο άρθρο 2 εναρμονισμένα πρότυπα, 
πολλαπλασιασμένη με τον ετήσιο μέσο όρο 500 ωρών λει¬ 
τουργίας ψύξης υπό πλήρες φορτίο, όπως καθορίζεται 
σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών των εναρμονισμένων 
προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 2 («μέτριες» συν¬ 
θήκες ΤΙ). 

VI. Η ψυκτική ισχύς ορίζεται ως ψυκτική ικανότητα της 
συσκευής σε I<\Λ/ κατά τη λειτουργία ψύξης υπό πλήρες 
φορτίο, όπως καθορίζεται σύμφωνα με τις μεθόδους δο¬ 
κιμών των εναρμονισμένων προτύπων που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 («μέτριες» συνθήκες ΤΙ). 

VII. Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (ΕΕΒ) της συσκευ¬ 
ής κατά τη λειτουργία ψύξης υπό πλήρες φορτίο, όπως 
καθορίζεται σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμώντων εναρ¬ 
μονισμένων προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 2 
(«μέτριες» συνθήκες ΤΙ). 

VIII. Τύπος συσκευής: μόνο ψύξη, ψύξη/θέρμανση. Το 
ενδεικτικό βέλος πρέπει να τοποθετείται στο ίδιο επίπεδο 
με τον αντίστοιχο τύπο. 


IX. Μέθοδος ψύξης: αερόψυκτο, υδρόψυκτο. Το ενδει¬ 
κτικό βέλος πρέπει να τοποθετείται στο ίδιο επίπεδο με 
τον αντίστοιχο τύπο. 

X. Μόνον για συσκευές με δυνατότητα θέρμανσης 
(ετικέτα 2), η θερμαντική ισχύς ορίζεται ως θερμαντική 
ικανότητα της συσκευής σε I<\Λ/ κατά τη λειτουργία θέρ¬ 
μανσης υπό πλήρες φορτίο, όπως καθορίζεται σύμφω¬ 
να με τις μεθόδους δοκιμών των εναρμονισμένων προ¬ 
τύπων που αναφέρονται στο άρθρο 2 (συνθήκες ΤΙ + 
70). 

XI. Μόνον για συσκευές με δυνατότητα θέρμανσης (ετι¬ 
κέτα 2), η τάξη ενεργειακής απόδοσης για τη λειτουργία 
θέρμανσης σύμφωνα με το παράρτημα IV, εκφραζόμενη 
σε κλίμακα από το Α (η πλέον ενεργειακά αποδοτική τάξη) 
έως το Ο (η ελάχιστα ενεργειακά αποδοτική τάξη), όπως 
καθορίζεται σύ μφωνα με τις μεθόδους δοκιμών των εναρ¬ 
μονισμένων προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 2 
(συνθήκες ΤΙ + 70). Εάν η δυνατότητα θέρμανσης παρέ¬ 
χεται με αντίσταση, ο συντελεστής ενεργειακής απόδο¬ 
σης (ΟΟΡ) έχει την τιμή 1. 

XII. Κατά περίπτωση, θόρυβος στο κανονικό πρόγραμ¬ 
μα σύμφωνα με την οδηγία 86/594/ΕΟΚτου Συμβουλίου. 

Σημείωση: Οι ισοδύναμοι με τους παραπάνω περιγρα- 
φόμενους όροι στις άλλες γλώσσες δίδονται στο παράρ¬ 
τημα V. 

3. Εκτύπωση: 

Κατωτέρω καθορίζονται ορισμένα θέματα που αφο¬ 
ρούν την ετικέτα: 

Χρησιμοποιούμενα χρώματα: 

ΟΜΥΚ- κυανό, πορφυρό, κίτρινο, μαύρο. 

Π.χ. 07X0: 0% κυανό, 70% πορφυρό, 100% κίτρινο, 0% 
μαύρο. 

Βέλη: 

Α Χ0Χ0 

Β 70X0 

Ο 30X0 

Ό 00X0 

Ε 03X0 

Ρ 07X0 

Ο 0ΧΧ0 

Χρώμα της γραμμής πλαισίου: Χ070 
Το χρώμα του φόντου για το βέλος ένδειξης της τάξης 
ενεργειακής απόδοσης είναι μαύρο. 

Όλο το κείμενο με μαύρα γράμματα. Το φόντο είναι λευκό. 




ΓΠΓΠ 23 ΓΠΙΤΙ 15 ΓΠΓΤ 115 ΓΠΓΠ 41 ΓΠΓΠ 90 ΓΠΓΜ 41 ΓΤΊΓΤΊ 
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5 γπγπ 


73 γπιτι 


Ενέργεια 

Προμηθευτής 
Εξωτερική μονάδα 
Εσωτερική μονάδα 

Πιο αποδοτικό 

0 


Λιγότερο αποδοτικό 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 
Κ\νΗ για λειτουργία ψύξης 

(Η πραγματική κατανάλωση εξαρταται 
απο τον τρο;ιο χρήσης της συσκευής και τις 
κλιματικές συνθήκες) 

Ισχύς ψύξης Κ\Υ 

Βαθμός ενεργειακής απόδοσης υπό πλήρες 
φορτίο 

ί )ηο αφη/όη/Η) τίμιο κα/.ύτερο 

Τύπος Μόνον ψύξη 

Ψύξη/Θέρμανση _~ 

Αερόψυκτο 

Υδρόψυκτο 

Ισχύς θέρμανσης Ιί\Υ 

Ενεργειακή απόδοση της λειτουργίας 
θέρμανσης 


33 γτιιτι 5 ΓΠΓΠ 

Κλιματιστικό 

Ιος ο 

ΑΒΟ 123 
ΑΒΟ 123 



'χ* ★ * 


Χ.Υ 

Χ.Υ 


Α: υψηλή 


Ο:χαμηλή 


Χ.Υ 

ΑΒ0ΟΕΡ0 


3 


Θόρυβος 

[ιΙΒ(Α) ανά 1 ρ\ν] 

Περισσότερες πληροφορίες στο 
ενημερωτικό φυλλάδιο 

Πρότυπο ΕΝ XI4 
Κλιματιστικό 

Οδηγία 2002/31 /ΕΚ για την επισήμανση της 
ενεργειακής απόδοσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΔΕΛΤΙΟ (ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ) 

Το δελτίο πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφο¬ 
ρίες. Οι πληροφορίες μπορούν να δίδονται υπό μορφή πί¬ 
νακα, ο οποίος να καλύπτει διάφορα μοντέλα που διατί¬ 
θενται από τον ίδιο προμηθευτή, οπότε και δίδονται με τη 
σειρά που περιγράφεται κατωτέρω, ή παρατίθενται πλη¬ 
σίον της περιγραφής της συσκευής: 

1. Εμπορικό σήμα του προμηθευτή. 

2. Αναγνωριστικό μοντέλου του προμηθευτή. 

Για συσκευές διαιρούμενες και πολυδιαιρούμενες, το 
αναγνωριστικό μοντέλου της εσωτερικής και της εξωτε¬ 
ρικής μονάδας του συνδυασμού, για τα οποία ισχύουν τα 
κατωτέρω αναφερόμενα δεδομένα. 

3. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης του μοντέλου όπως 
καθορίζεται στο παράρτημα IV. Διατυπώνεται ως «τάξη 
ενεργειακής απόδοσης σε κλίμακα από το Α (η πλέον 
ενεργειακά αποδοτική τάξη) έως το 6 (η ελάχιστα ενερ¬ 
γειακά αποδοτική τάξη)». Όταν η πληροφορία αυτή πα¬ 
ρέχεται υπό μορφή πίνακα μπορεί να εκφράζεται αλλιώς, 
υπό την προϋπόθεση ότι είναι σαφές ότι η κλίμακα κυμαί¬ 
νεται από το Α (η πλέον ενεργειακά αποδοτική τάξη) έως 
το 0 (η ελάχιστα ενεργειακά αποδοτική τάξη). 

4. Όταν οι πληροφορίες παρέχονται υπό μορφή πίνακα 
και όταν σε ορισμένες από τις συσκευές του πίνακα έχει 
απονεμηθεί «οικολογικό σήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000, επιτρέ¬ 
πεται να περιλαμβάνεται εδώ η πληροφορία αυτή. Στην 
περίπτωση αυτή, η επικεφαλίδα της σχετικής γραμμής θα 
αναγράφει «οικολογικό σήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης» και η 
σχετική εγγραφή θα αποτελείται από αντίγραφο του οι¬ 
κολογικού σήματος. Η διάταξη αυτή τελεί υπό την επιφύ¬ 
λαξη οποιωνδήποτε απαιτήσεων που προβλέπονται για 
την απονομή του Κοινοτικού οικολογικού σήματος. 

5. Ενδεικτική ετήσια κατανάλωση ενέργειας υπολογιζόμε¬ 
νη με βάση μέσο όρο χρήσης 500 ωρώνετησίως, η οποία κα¬ 
θορίζεται σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμώντων εναρμονι¬ 
σμένων προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 2 («μέτριες» 
συνθήκες ΤΙ), όπως ορίζεται στο παράρτημα I σημείωση V. 

6. Η ψυκτική ισχύς ορίζεται ως ψυκτική ικανότητα της 
συσκευής σε I<\Λ/ κατά τη λειτουργία ψύξης υπό πλήρες 
φορτίο, καθοριζόμενη σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών 
των εναρμονισμένων προτύπων που αναφέρονται στο άρ¬ 
θρο 2 («μέτριες» συνθήκες ΤΙ), όπως ορίζεται στο πα¬ 
ράρτημα I σημείωση IV. 

7. Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (ΕΕΒ) της συσκευής 
κατά τη λειτουργία ψύξης υπό πλήρες φορτίο, όπως κα¬ 
θορίζεται σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών των εναρ¬ 
μονισμένων προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 2 
(«μέτριες» συνθήκες ΤΙ). 


8. Τύπος συσκευής: μόνο ψύξη, ψύξη/θέρμανση. 

9. Μέθοδος ψύξης: αερόψυκτο, υδρόψυκτο. 

10. Μόνον για συσκευές με δυνατότητα θέρμανσης, η 
θερμαντική ισχύς ορίζεται ως θερμαντική ικανότητα της 
συσκευής σε I<\Λ/ κατά τη λειτουργία θέρμανσης υπό πλή¬ 
ρες φορτίο, καθοριζόμενη σύμφωνα τις μεθόδους δοκι¬ 
μών των εναρμονισμένων προτύπων που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 (συνθήκες Τ1 + 7Ό), όπως ορίζεται στο πα¬ 
ράρτημα I σημείωση X. 

11. Μόνον για συσκευές με δυνατότητα θέρμανσης, η τά¬ 
ξη ενεργειακής απόδοσης για τη λειτουργία θέρμανσης 
σύμφωνα με το παράρτημα IV, εκφραζόμενη σε κλίμακα 
από το Α (η πλέον ενεργειακά αποδοτική τάξη) έως το Ο (η 
ελάχιστα ενεργειακά αποδοτική τάξη) και καθοριζόμενη 
σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών των εναρμονισμένων 
προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 2 (συνθήκες Τ1 + 
70), όπως ορίζεται στο παράρτημα I σημείωση XI. Εάν η δυ¬ 
νατότητα θέρμανσης παρέχεται με αντίσταση, ο συντελε¬ 
στής ενεργειακής απόδοσης (ΌΟΡ) έχει την τιμή 1. 

12. Κατά περίπτωση, θόρυβος στο κανονικό πρόγραμ¬ 
μα σύμφωνα με την οδηγία 86/594/ΕΟΚ. 

13. Οι προμηθευτές επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνουν 
επιπλέον πληροφορίες στα σημεία 5 μέχρι και 8 με βάση 
άλλες συνθήκες δοκιμών που καθορίσθηκαν σύμφωνα με 
τις μεθόδους δοκιμών των εναρμονισμένων προτύπων 
που αναφέρονται στο άρθρο 2. 

Εάν στο δελτίο περιλαμβάνεται έγχρωμο ή ασπρόμαυ¬ 
ρο αντίγραφο της ετικέτας, τότε πρέπει να προστίθενται 
μόνον οι επιπλέον πληροφορίες. 

Σημείωση: Οι ισοδύναμοι με τους παραπάνω περιγραφό- 
μενους όροι στις άλλες γλώσσες δίδονται στο παράρτημα V. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ 

Κατάλογοι ταχυδρομικών παραγγελιών, γραπτές προ¬ 
σφορές, διαφημίσεις στο ΙηΙθίτίθΙ ή σε άλλα ηλεκτρονικά 
μέσα, και λοιπά επικοινωνιακά υλικά που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παρ. 4, πρέπει να περιέχουν τις καθοριζόμενες 
στο παράρτημα II πληροφορίες με την αντίστοιχη σειρά. 

Σημείωση: Οι ισοδύναμοι με τους παραπάνω περιγραφό- 
μενους όροι στις άλλες γλώσσες δίδονται στο παράρτημα V. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

1. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας συσκευής καθορί¬ 
ζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες, όπου ο βαθμός 
ενεργειακής απόδοσης (ΕΕΒ) προσδιορίζεται σύμφωνα με 
τις μεθόδους δοκιμών των εναρμονισμένων προτύπων που 
αναφέρονται στο άρθρο 2, υπό «μέτριες» συνθήκες Τ1: 


Πίνακας 1 - Αερόψυκτα κλιματιστικά 
Πίνακας 1.1 


Τάξη ενεργειακής απόδοσης 

Διαιρούμενες και πολυδιαιρούμενες συσκευές 

Α 

ΕΕΡΪ > 3,20 

Β 

3,20 > ΕΕΡ > 3,00 

Ο 

3,00 > ΕΕΡΪ > 2,80 

Ο 

2,80 > ΕΕΡΪ > 2,60 

Ε 

2,60 > ΕΕΡΪ > 2,40 

Ρ 

2,40 > ΕΕΡΪ > 2,20 

Ο 

2,20 > ΕΕΡΪ 





ΦΕΚ266 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3215 


Πίνακας 1,2 


Τάξη ενεργειακής απόδοσης 

Συσκευές μονομπλόκ ί 1 ) 

Α 

ΕΕΡΪ > 3,00 

Β 

3,00 > ΕΕΡί > 2,80 

0 

2,80 > ΕΕΡ > 2,60 

Ό 

2,60 > ΕΕΡΪ > 2,40 

Ε 

2,40 > ΕΕΡΪ > 2,20 

Ρ 

2,20 > ΕΕΡΪ > 2,00 

Θ 

2,00 > ΕΕΡΪ 

([) Κλιματιστικές μονάδες μπονομπλόκ «δύο αεραγωγών» (εμπορικά γνωστές ως 
«κλιματιστικά δύο αεραγωγών»), τα οποία ορίζονται ως «κλιματιστικά τοποθετημένα 
εξ ολοκλήρου στον κλιματιζόμενο χώρο, συνδεόμενα με τον εξωτερικό χώρο με δύο 
αεραγωγούς, έναν για την εισαγωγή και έναν για την απαγωγή του αέρα προς/από 
τον συμπυκνωτή», ταξινομούνται σύμφωνα με τον πίνακα 1.2 με διορθωτικό 
συντελεστή - 0,4. 


Πίνακας 1.3 


Τάξη ενεργειακής απόδοσης 

Συσκευές μονού αεραγωγού 

Α 

ΕΕΡΪ > 2,60 

Β 

2,60 > ΕΕΡΪ > 2,40 

Ο 

2,40 > ΕΕΡΪ > 2,20 

ϋ 

2,20 > ΕΕΡΪ > 2,00 

Ε 

2,00 > ΕΕΡΪ > 1,80 

Ρ 

1,80 > ΕΕΡΪ > 1,60 

Θ 

1,60 > ΕΕΡΪ 


Πίνακας 2 - Υδρόψυκτα κλιματιστικά 


Πίνακας 2,1 


Τάξη ενεργειακής απόδοσης 

Διαιρούμενες και πολυδιαιρούμενες συσκευές 

Α 

ΕΕΡΪ > 3,60 

Β 

3,60 > ΕΕΡΪ > 3,30 

Ο 

3,30 > ΕΕΡΪ > 3,10 

ϋ 

3,10 > ΕΕΡΪ > 2,80 

Ε 

2,80 > ΕΕΡΪ > 2,50 

Ρ 

2,50 > ΕΕΡΪ > 2,20 

Θ 

2,20 > ΕΕΡΪ 
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Πίνακας 2,2 


Τάξη ενεργειακής απόδοσης 

Συσκευές μονομπλόκ 

Α 

ΕΕΡ > 4,40 

Β 

4,40 > ΕΕΡ > 4,10 

0 

4,10 > ΕΕΚ > 3,80 

Ώ 

3,80 > ΕΕΡ > 3,50 

Ε 

3,50 > ΕΕΡ > 3,20 

Ρ 

3,20 > ΕΕΚ > 2,90 

0 

2,90 > ΕΕΡ 


2. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης της λειτουργίας θέρ¬ 
μανσης καθορίζεται σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνα¬ 
κες, όπου ο συντελεστής ενεργειακής απόδοσης (ΟΟΡ) 


προσδιορίζεται σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών των 
εναρμονισμένων προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 
2, υπό συνθήκες Τ1 + 70: 


Πίνακας 3 - Αερόψυκτα κλιματιστικά - Λειτουργία θέρμανσης 


Πίνακας 3.1 


Τάξη ενεργειακής απόδοσης 

Διαιρούμενες και πολυδιαιρούμενες συσκευές 

Α 

ΟΟΡ > 3,60 

Β 

3,60 > ΟΟΡ > 3,40 

Ο 

3,40 > ΟΟΡ > 3,20 

Ο 

3,20 > ΟΟΡ > 2,80 

Ε 

2,80 > ΟΟΡ > 2,60 

Ρ 

2,60 > ΟΟΡ > 2,40 

0 

2,40 > ΟΟΡ 


Πίνακας 3.2. 


Τάξη ενεργειακής απόδοσης 

Συσκευές μονομπλόκ (') 

Α 

ΟΟΡ > 3,40 

Β 

3,40 > ΟΟΡ > 3,20 

Ο 

3,20 > ΟΟΡ > 3,00 

Ο 

3,00 > ΟΟΡ > 2,60 

Ε 

2,60 > ΟΟΡ > 2,40 

Ρ 

2,40 > ΟΟΡ > 2,20 

0 

2,20 > ΟΟΡ 

( ) Κλιματιστικές μονάδες μπονομπλόκ « δύο αεραγωγών» (εμπορικά γνωστές ως 
«κλιματιστικά δύο αεραγωγών»), τα οποία ορίζονται ως «κλιματιστικά τοποθετημένα 
εξ ολοκλήρου στον κλιματιζόμενο χώρο, συνδεόμενα με τον εξωτερικό χώρο με δύο 
αεραγωγούς, έναν για την εισαγωγή και έναν για την απαγωγή του αέρα προς/από 
τον συμπυκνωτή», ταξινομούνται σύμφωνα με τον πίνακα 3.2 με διορθωτικό 
συντελεστή - 0,4. 
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Πίνακας 3.3 


Τάξη ενεργειακής απόδοσης 

Συσκευές μονού αεραγωγού 

Α 

ΟΟΡ> 3,00 

Β 

3,00 > ΟΟΡ >2,80 

0 

2,80 > ΟΟΡ >2,60 

Ώ 

2,60 > ΟΟΡ >2,40 

Ε 

2,40 > ΟΟΡ >2,10 

Ρ 

2,10 > ΟΟΡ > 1,80 

0 

1,80 > ΟΟΡ 


Πίνακας 4 - Υδρόψυκτα κλιματιστικά - λειτουργία θέρμανσης 


Πίνακας 4.1 


Τάξη ενεργειακής απόδοσης 

Διαιρούμενες και πολυδιαιρούμενες συσκευές 

Α 

ΟΟΡ > 4,00 

Β 

4,00 > ΟΟΡ >3,70 

Ο 

3,70 > ΟΟΡ >3,40 

ϋ 

3,40 > ΟΟΡ >3,10 

Ε 

3,10 > ΟΟΡ >2,80 

Ρ 

2,80 > ΟΟΡ >2,50 

Θ 

2,50 > ΟΟΡ 


Πίνακας 4.2 


Τάξη ενεργειακής απόδοσης 

Συσκευές μονομπλόκ 

Α 

ΟΟΡ > 4,70 

Β 

4,70 > ΟΟΡ >4,40 

Ο 

4,40 > ΟΟΡ >4,10 

ϋ 

4,10 > ΟΟΡ >3,80 

Ε 

3,80 > ΟΟΡ >3,50 

Ρ 

3,50 > ΟΟΡ >3,20 

0 

3,20 > ΟΟΡ 
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Αρθρο 7 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 1η Ιανου¬ 
άριου 2003, πληντου άρθρου 4 του οποίου η ισχύς αρχί¬ 
ζει από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Στο διάστημα μέχρι την 30η Ιουνίου 2003 επιτρέπεται η 
διάθεση στην αγορά, η εμπορία ή/και η έκθεση προϊό¬ 
ντων, καθώς και η διανομή του επικοινωνιακού υλικού που 


αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 4, τα οποία δεν ανταποκρί- 
νονται στις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 24 Φεβρουάριου 2003 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Α.ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΟΡ * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιιίΐρ: νννννν.θί.ςΐΓ - θ-ιτΐ3ίΙ: \λ/θ 5 ιτι 331 θγ @ βΐ.ςι - 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54 100 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ -Ευριπίδου 63 -Τ.Κ. 185 32 
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο - Τ.Κ. 450 44 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 - Τ.Κ. 691 00 
ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο - Τ.Κ. 411 10 


ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13-Τ.Κ. 491 00 


(2310)423 956 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1-Τ.Κ. 711 10 (2810) 396223 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 

(2610) 638 109 Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη (22510)46 888/47 533 

(26510) 87215 ΒΟΛΟΣ - Ν. Γάτσου 20 - 2ας Νοεμβρίου 

(25310) 22 858 Τ.Κ. 383 33 (24210) 31435-36 

(2410) 597449 ΚΟΖΑΝΗ - Πνευματικό Κέντρο - Τ.Κ. 501 00 (24610) 50126 


(26610) 89 127/89 120 ΚΑΛΑΜΑΤΑ - Διοικητήριο - Τ.Κ.241 00 


(27210) 23333 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 θυΐΌ. 

• Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 θυΐΌ για κάθε επιπλέον σελίδα. 

Σε μορφή Οϋ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

Ευκο 

Τεύχος 

Περίοδος 

Ευκο 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

Μηνιαίο 

60 

Αναπτυξιακών Πράξεων 



Α' και Β' 

3μηνιαίο 

75 

και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ετήσιο 

75 

Α', Β' και Δ' 

3μηνιαίο 

90 

Νομικών Προσώπων 



Α' 

Ετήσιο 

180 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ετήσιο 

75 

Β' 

Ετήσιο 

210 

Δελτίο Εμπορικής και 



Γ 

Ετήσιο 

60 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ετήσιο 

75 

Δ' 

Ετήσιο 

150 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

75 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

75 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

75 


Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή Οϋ - γοιτι για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 βυτο ανά τεμάχιο, 
ύστερα από σχετική παραγγελία. 

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 θυτο ανά σελίδα 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 

Από το ΙηΙθιτΊθΙ 

Τεύχος Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 

Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 

Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 


2531 

3512 

2531 

3512 


θυιΌ 

θυιΌ 

θϋΓΟ 

ΘϋΓΟ 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

205 

10,25 

176 

8,80 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

293 

14,65 

205 

10,25 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

293 

14,65 

147 

7,35 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

147 

7,35 

88 

4,40 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 


Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

59 

2,95 

30 

1,50 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


Προκηρύξεων Α.Σ.Ε. Π. 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.054 

102,70 

587 

29,35 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

205 

10,25 

88 

4,40 

Α', Β' και Δ' 



352 

17,60 

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας 

συνδρομής του έτους 2003 κατα 6 ουτο ανα έτος παλαιοτητας και κατα τεύχος 




1 Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του 
ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

" Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

1 Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ιπΙθγπθΙ, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

1 Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

1 Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

" Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

1 Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από Οδ.ΟΟ' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 











































